
  
    جدول المحتويات


    
      	
        الغلاف
      

      	
        التفريغ
      

    

  

  مقاطع المجالس الفقهية

  هل يجب قرأه سورة الكهف يوم الجمعة بجلسة واحدة دون انقطاع أم يجوز قراتها مجزئه؟

  محمد هشام طاهري


  
  يقول هل يجب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بجلسة واحدة دون انقطاع ام يجوز قراءتها مجزئة؟ اولا لا يجب قراءة الكاف ليست واجبة سنة مندوبة مستحبة فقط. ويجوز ان تقرأها في جلسة واحدة يجوز ان
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  رآها المسلم بقراءة متفاوتة
  -
    
      00:00:20
    
  



